Stanisław Wardzyński 


Artysta dramatyczny Teatru Krakowskiego, 


przeżywszy lat 29, po dlugiéj a dolegliwćj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 


w dniu 2 Października 1877 r. o godz. 5 popołudniu przeniósł się do wieczności. 


W smutku pozostała żona wraz z rodziną zaprasza Kolegów, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok 


z domu pod 1. 246 przy ul. Żydowskiej we Czwartek dnia 4 b. m. o godz. 3 popoludniu wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem będzie w Kościele OO. Reformatów w Piątek dnia 5 b. m. o godz. 10 przed południem. 


